Élections législatives des 23 et 30 Juin 1968 



IT CIRCONSCRIPTION DE PARIS 
(Chapelle — Goutte d'Or — Partie Clignancourt) 



UNION 
POUR LA 
DEFENSE 

DE LA REPUBLIQUE 



Jean BERNASCONI 

Ancien Député 
Secrétaire Général du Groupe 
de l'Union Démocratique Européenne 
au Parlement Européen 



SUPPLEANT 



Claude KRIEF 



Médecin 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 
2T Circonscription de Paris - 18^ Arrondissement 
Quartiers La Chapelle - Goutte-d'Or - Partie Clignancourt 



Louis BAILLOT 

CANDIDAT D'UNION 
DE TOUS LES RÉPUBLICAINS 

présenté par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Jean GAJER 

SUPPLEANT 



